6. en p. 
Tadeusz Konieczko 


Sędzia Powiatowy 


b. Naczelnik Sądu Grodzkiego w Tarnowskich Górach, członek Miejskiej 
Rady Narodowej, członek Pow. Komitetu Stronnictwa Demokratycznego 


zasnął w Bogu dnia 28 maja 1952 r. opatrzony św. Sakramentami po długiej 
i ciężkiej chorobie przeżywszy lat 46 


o czym zawiadamia w ciężkiej żałobie pogrążona. 


żona i rodzina 


Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w sobotę, 31 maja br. o godz. 14,30 z domu żałoby ul. Opolska 17 


Msza żałobna za zmarłego odbędzie się w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła w sobotę, 31 maja br. o godz. 8 
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